Ughdarras ionadail: Siorrachd Lannraig a Deas 


Clar 9. Áireamh dhaoine ann an dachaighean chloinne agus ionadan leighis agus cúraim a réir gne, ann an 1971, 1981 agus 1991. 








Bliadhna Dachaighean Dachaighean Ospadail/ Ospadail/ 
Chloinne Seann Dachaighean Dachaighean 

Daoine* Leigheas-inntinn eile 

1971|Fireann 82 131 610 350 
Boireann 53 352 282 453 
1981|Fireann 117 127 563 137 
Boireann 106 355 320 363 
1991|Fireann 24 350 0 551 

39 1,092 0 567 


* °S dòcha gum bi aireamh bheag de dhaoine ann an dachaighean airson ciorramaich air a ghabhail 
a-steach anns an roinn seo. 


